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. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 30 JUIN 1968 


UNION POUR LA 
DEFENSE DE LA REPUBLIQUE 


Tout d'abord MERCI... 


aux 18.935 Electrices et Electeurs qui nous ont fait confiance 











le 23 Juin dernier. 


Grâce à eux, il est maintenant évident que le MONOPOLE 
COMMUNISTE peut être MIS EN ECHEC. 

IL N’EST PAS NORMAL que l'Arrondissement de 
Valenciennes N’AIT QUE DES ÉLUS COMMUNISTES alors que 
ceux-ci ne représentent qu une minorité de la Population. 

IL N’EST PAS NORMAL que l’Arrondissement de 
Valenciennes ne puisse profiter de la MODERNISATION de 
la France, parce que les Communistes refusent d'y participer. 


Pour détendre LA REPUBLIQUE 
LA DÉMOCRATIE 
LA LIBERTE, 


Votez Bernard VINSTOCK 
Michel MAUDE 
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